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Achtzehnter Abschnitt.
die Vertheilung des Druckes im Inneren abs leicht, wenn die ausseren Kraffce X, IT, Z a] Ortes von vornherein gegeben sind, dagegei gemeine Ansatz in den Fallen, wo diese Kra unbekannten Oberflacbengestalt abhangen. Es ein anderer Weg iibrig, als eine hypothetisc) die Gestalt zu machen, die noch einige verf enthalt, und diese Parameter dann, wenn die . lassige war, nachtraglich zu bestiminen.
Die Grundgleichungen §. 142 (1) zeigen 5 Gleichgewicht der Fliissigkeit nur dann mogl: Ausdruck
(1)                 9 (Xdx + Jdy -f Zdz) = a
ein vollstandiges Differential ist, und wenn als eine Function von p ist, so muss auch
(2)                    Xda?+ Ydy + Zds = dl
ein vollstandiges Differential sein.
Ist die Function V bekannt, so ergiebt tern ^
(3)                                     p =• Q V -|- const, und die  Constante wird  bestimmt, wenn  de] Stelle, etwa ein em Oberflachenpunkte, bekan chung der Oberflache wird dann p •= P, also
(4)                                  P = 9 V + const.
Der einfachste Fall ist der, dass der O1 constant ist (z. B. gleich dem: Atmosphar leeren Raume, P = 0). Dann ist an der freie V constant.
Das interessanteste und wichtigste Beis] rotirenden Fliissigkeitsmasse, deren Theile ei